
GRUNDIG REPARATURHELFER 



HF-Empfindiidikeit. 24 mV. Brumra i Regler iui 0,8 mV, Regler auf. 24 mV 

AM - ZF - Abglelch 468 kHz 


Bereich 

Drehko-StaHutio 


KW eingedieht 


MW efngedrebt 


MW - 1 MHz 


Ankopplung 
des Meftsenders 


Gi EAF 42 


Gi EF 41 


Gi ECH 81 


an Antenna 


Gi ECH 81 



0 und ® Maximum 


® und ® Maximum 


® and 0 Maximum 


® I. Minimum 


EmptlndUdikeft 




mlt wechselseltlger Bed£mpfurg 10 kOhm + 5 nF 
(in Relhe) abgleidien 

Treuiwharie 468 kHz* sthmal >. 1 .5000 
Bandbrelte 468 kHz. sdimal 1,8 kHz 
brail 10 kHz 


Sperrllefe ca. It30 


Mlsdiempllndlldakeit 


AM- Oszlllator- und Vorkrelsabglelch 


Bereith 

Frequenz 

Zeiqerstellung 


6.5 MHz 


94 MHz 


550 kHz 


1500 kHz 


IW 175 kHz 


Oszlllator 

Vorkiels 

® Maximum 

© Maximum 

© Maximum 

© Maximum 

© Maximum 

© Maximum 

0 Maximum 

® Maximum 

® Maximum 

® Maximum 


Sdiwlngstrom 

M 

Empflndlidikeit 

f^V 

Spiegelselektion 


18 

1.6.. 

-Ills 

290 ... 500 

15 

11100 . 

,, 11 400 


10 

1.400. 

..1:1000 


Bemerkuogen 


Zalgeraudilag auf 1 von 51 o kHz 
Abglelch raehrmals wlederholen! 


FM-ZF-Abglelch 10,7 MHz 


Mefjsender- 

Modulatlon 


AM. FM 

oder unmoduliert 


AH, FM 

oder unmoduliert 


Ankopplung 
des Mefjsenders 



Abgleidi 

Abgleldianzelge 

(a) Maximum 

RShrewoltmeter 
an R 49 u. R 29 

(b) Minimum 

Outputmeter 


Gi EF 41 

(c) Maximum 

(d) Maximum 

G. ECH 81 

(e) Maximum 

(f) Maximum 

Drabtrlng fiber EC 92 

(g) Maximum 
(ti) Maximum 


RShremroltmeter 
an R 49 und R 29 
(bei FM kuiii eutb 
nadt dem 
Outputmeter 
abgeglldien warden) 


Erapflndlldikelt 

H^V 




Statt Rfltirentoltmeter kann ein mA-Meter (0,1... 1 mA) 
mlt R 29 In Serie gesdialtet werden 


Das Rihrenvoltmeter sol! dabel ca. 14 V= anzelgent 


FM- Oszlllator- und Vorkrelsabglelch 


Mefoender- 

Frequenz 

Zeigerstellimg 

an Anfannenbudisen 

Abgleidi 

Abgletdianzelge 

Oszillstor Ausstrablungs- 
Kompensation 

ca. 95 MHz 

HF - RV * 

(1} Minimum 

c 20 mV 

874 MHz 

874 MHz 

Mefcender 

(k) Maximum 

Outputmeter 

Oulllator-Aosstrahlungs* 

Komparsalion 

ca. 95 MHz 

HF * RV* 

(i) Minimum 

c 20 mV 

874 MHz 

874 MHz 


(1) Maximum 

Outputmeter (bei AM 

974 MHz 

97,5 MHz 

Mefoender 

(m) Maximum 

oder ofarte mod. 

RV an R 49 a. R 29) 


Sdiwlngstrom 

H-A 


Empfindllchkeit 

(Rausthzahl) 



Bemerkungea 


* HF-Rdhrenvottmatar 
bis 200 MHz 
(loo... 300 mV) 

Falls nidit whanden 
0) nidit veiSndernl 
Abglelch mebrmals wleder* 
holenl 

Zelgaransdilag 87 MHz 
































































































































